Global-Mean Greenhouse Gas Mixing Ratios
---------------------------------------------------------------
       CO2    N2O    CH4   CFC-11 CFC-12 others
Year   ppm    ppm    ppm     ppb    ppb    ppb
-------------------------------------------------
1950  376.0  .0000  0.000  .000   .000   .000
